 Neconforme Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva 10 Noiembrie 2021 - Submarinele nucleare ale US Navy au fost construite timp de 30 de ani cu oţel neconform O ingineră a falsificat constant testele de rezistență Submarinele nucleare ale Marinei americane (US Navy) au fost construite cu materiale neconforme, după ce o ingineră metalurgistă americană, Elaine Thomas, a falsificat - timp de 30 de ani - teste de rezistenţă ale unui oţel care se presupunea 7 comentarii 03 August 2021 - Unifarm este la un pas de insolvenţă din cauza măștilor neconforme Produse farmaceutice de zeci de milioane de lei au expirat 3 comentarii 11 Iunie 2021 - Zeci de milioane de masti neconforme, kituri false de testare si geluri dezinfectante, confiscate de la inceputul pandemiei pana in prezent 22 Martie 2021 - O noua alerta privind trei tipuri de masti neconforme Totalul a ajuns la 172 de tipuri care nu ofera protectie 05 Martie 2021 - Alerta pentru trei tipuri de masti de protectie neconforme, inclusiv unele pentru copii Riscurile la care se expun cei care le poarta 1 comentariu Neconforme 15 Februarie 2021 - Medicul Musta, despre mastile neconforme depistate de personalul medical: "S-au trezit in ATI si pe sectie ca respira prea usor Cazusera filtrele" Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a declarat ca, in luna noiembrie a anului trecut, cand unitatea medicala achizitionase un lot de circa 12 000 de masti, angajatii si-au dat seama ca acestea sunt neconforme, dupa ce le-au cazut filtrele In urma acestei intamplari, zece perchezitii au loc, luni, in Bucuresti si in patru judete intr-un dosar de inselaciune "Este vorba despre mastile achizitionate anul trecut, in luna noiembrie Atunci angajatii spitalului s-au trezit in ATI si pe Sectie ca respira prea usor Cazusera filtrele Au iesit repede, apoi s-au verificat filtrele mastilor proaspat achizitionate si atunci am observat cu totii ca filtrele se desprind prea repede 3 comentarii Alte articole despre: virguil musta , virgil musta masti contrafacute , mjusta masti neconforme 03 Februarie 2021 - Ancheta la primaria Sectorului 5 Toate mastile livrate anul trecut catre scoli sunt neconforme Primaria Sectorului 5 anunta ca a dispus retragerea tuturor mastilor livrate anul trecut catre scoli dupa ce s-a constatat ca sunt neconforme Reprezentantii institutiei sustin ca, pana in prezent, s-au gasit 1,5 milioane de masti neconforme din cele aproape 4,7 milioane care au fost distribuite Primaria va face o ancheta pentru a stabili cum au fost achizitionate aceste masti si va sesiza institutiile abilitate "Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dispus retragerea tuturor mastilor livrate anul trecut catre scoli, dupa ce, la solicitarea Primariei Sectorului 5, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania a facut verificari si a constatat ca etichetarea dispozitivelor medicale, respectiv cutiile cu masti, nu corespunde cerintelor Directivei 93/42/CCE", se arata intr-un comunicat de presa de miercuri al Primariei Sectorului 5 1 comentariu Alte articole despre: masti de protectie , scoli , sector 5 , Piedone , masti neconforme 04 Decembrie 2020 - Un premier regional si un ministru din Bosnia, inculpati pentru achizitia de ventilatoare neconforme Patru persoane, intre care un premier regional si un ministru regional de finante, au fost pusi sub acuzare vineri, 4 decembrie, in Bosnia in legatura cu achizitia de ventilatoare "neconforme" destinate pacientilor cu COVID-19, a anuntat procuratura de stat, transmit Reuters si HINA Toti cei patru nominalizati in afacerea ventilatoarelor au negat ca au facut ilegalitati, dar cazul a starnit indignare in Bosnia, mii de oameni iesind in strada in mai pentru a protesta impotriva proastei guvernari si a coruptiei 1 comentariu Alte articole despre: Bosnia , premier , ministru , ventilatoare , neconforme 30 Noiembrie 2020 - Cum deosebim mastile neconforme de cele bune Presedintele ANPC: "E destul de greu pentru clientul obisnuit sa-si dea seama" Piata este plina de masti de protectie neconforme, iar intrebarea care se ridica este cum stiu cumparatorii ce sa aleaga de pe raft, cum le deosebesc pe cele bune de cele care nu ar trebui sa fie acolo Sunt masti neconforme care nu respecta reguli de etichetare, ce pot fi remediate, si sunt masti neconforme care nu respecta norme de calitate, iar acestea nu au ce cauta pe piata Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor spune ca e dificil pentru clientul obisnuit sa-si dea seama care masti sunt neconforme si ca acest lucru intra in responsabilitatea agentilor economici care le vand Intr-o singura luna de controale, ANPC a oprit de la vanzare, temporar sau definitiv, peste 30 de milioane de masti, relateaza Digi 24 1 comentariu Alte articole despre: masti , masti neconforme 27 Noiembrie 2020 - Romania a emis sapte alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE Romania a emis, prin sistemul RAPEX, sapte alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE, potrivit sistemului de alerta rapida pentru produse nealimentare al Comisiei Europene Produsele poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate ca echipamente de protectie de catre un organism relevant In aceste conditii, este posibil ca produsele sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu protejeze in mod corespunzator daca nu sunt combinate cu masuri suplimentare 5 comentarii Alte articole despre: masca neconforme , alerta romaia , Romania alerta 27 Noiembrie 2020 - Companii mari din Romania, amendate pentru comercializarea mastilor neconforme Doua lanturi cunoscute de farmacii sunt pe lista Unele dintre cele mai mari companii de retail din Romania, precum Lidl, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Profi, Dedeman, DM, mari lanturi farmaceutice, cum ar fi Sensiblu si Help Net, precum si benzinariile Lukoil Romania se afla pe lista companiilor amendate pentru comercializarea mastilor neconforme, se arata in raportul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ANPC, prin sucursalele sale teritoriale, a derulat in perioada 23 octombrie - 23 noiembrie controale pentru verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea mastilor 6 comentarii Alte articole despre: masti neconforme , amenda , sensiblu , helpnet , Kaufland 26 Noiembrie 2020 - ANPC a retras de pe piata mastile neconforme Raportul cu neregulile constatate pleaca spre Parchetul General Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General, a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu "Asa cum am mai spus, protejarea populatiei este prioritara De aceea, romanii au dreptul sa stie ca ne preocupam de acest aspect si, cu ajutorul celor de la ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, n r ), supraveghem piata pentru siguranta fiecaruia dintre noi ( ) Mesajul meu pentru cetateni: mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre cei de la ANPC si, mai mult chiar, au fost aplicate si amenzi celor care nu au respectat legea Nu ascundem sub pres nimic, asa cum sunt obisnuiti social democratii sa faca! Romanii trebuie sa stie ca sunt protejati Si, repet, ii indemn pe romani sa caute masti produse in Romania, pentru ca sunt de calitate, sunt autorizate, sunt acreditate si sunt cele mai bune de pe piata! Raportul neregulilor constatate si sanctionate de comisarii ANPC pleaca spre Parchetul General", a precizat ministrul 1 comentariu Alte articole despre: masca protectie , masti neconforme , masti retrase 25 Noiembrie 2020 - Ministrul Economiei: "Jumatate dintre mastile de pe piata nu protejeaza impotriva COVID Toate mastile neconforme sunt din import" Jumatate dintre mastile aflate pe piata nu protejeaza impotriva Covid, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comerciantii sa precizeze acest lucru in cazul produselor neconforme, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu El a precizat ca, in urma controalelor facute de ANPC, s-au gasit nenumarate nereguli "Sunt dezamagit de calitatea mastilor de protectie aflate pe piata in acest moment Daca va spun ca jumatate din mastile care se gasesc la comercializare, in momentul de fata, in retelele de distributie - hypermarketuri, farmacii, depozite, la importatori - nu respecta, adica nu ne protejeaza, ati zice ca exagerez, dar asta este realitatea Vreau sa dau un mesaj foarte clar ca acest lucru trebuie sa inceteze Nu putem sa acceptam sa fie puse la comercializare masti care nu protejeaza populatia", a spus Popescu 5 comentarii Alte articole despre: Virgil Popescu ministru , Virgil Popescu masti , Virgil Popescu masti import , Virgil Popescu masti neconforme 13 Noiembrie 2020 - Aproape 12 000 de masti neconforme descoperite la un spital din Timisoara Medicii, pusi in pericol: "Le pica filtrul" Aproximativ 12 000 de masti neconforme au fost descoperite la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, dintr-un lot de 25 000 Prejudiciul se ridica la 120 000 de euro Directorul unitatii sanitare de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara a explicat ca personalul si-a dat seama ca ceva nu este in regula cu masitle pe care le-a primit spitalul si le-a retras de pe sectii, scrie Opinia Timisoarei "Le-am retras de pe sectii Vorbim de masti FPT 3, o anumita marca, carora efectiv le pica filtrul care era aplicat pe ele Aceste masti au fost cumparate prin achizitie, de spitalul nostru, aveau toate certificatele in conformitate Am luat legatura cu distribuitorii care ne-au asigurat de toata buna lor credinta si ca sunt la dispozitia autoritatilor, dar din nefericire, din 25 000 de masti sa ai 12 000 de masti neconforme inseamna efectiv crima Nu poti sa pui oamenii sa poarte masti neconforme, sa intre in zona rosie cu aceste masti prin care, practic, inhalezi tot aerul contaminat cu SARS CoV-2 si dupa aceea sa mai ai pretentia ca personalul medical sa fie sanatos Cine face acest gen de lucru face o crima la adresa personalului medical Vorbim de crima ( ) Practic, erau amestecate masti bune cu masti care nu erau conforme", a declarat pentru medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara pentru sursa citata 1 comentariu Alte articole despre: masti , neconforme , spital , medici , filtru 13 Noiembrie 2020 - Alerta de masti neconforme, emisa de Romania Au fost puse in vanzare pe piata Romania a emis, prin sistemul RAPEX, o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate, a anuntat, vineri dimineata, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) "Alerta emisa de Romania - RAPEX: Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre un organism competent Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele in materie de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri suplimentare Produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149", a notat Anghel, sef al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC Alte articole despre: alerta , rapex , masti neconforme , anpc , Uniunea Europeana 06 Noiembrie 2020 - Alte doua modele de masti de protectie, neconforme Cum arata produsele de care trebuie sa se fereasca romanii Alte doua modele de masti de protectie neconforme au fost semnalate pe piata europeana Este vorba despre un model care promite protectie ridicata, fara dovezi, si unul care nu se muleaza corespunzator pe conturul fetei Avertizarile au fost emise in Belgia si Luxemburg, la cateva zile dupa ce 31 de milioane de masti au fost oprite de la comercializare in Romania Paul Anghel, seful Directiei GeneraleControl si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din ANPC, postat pe Facebook detalii legate de cele doua produse, potrivit adevarul ro Alte articole despre: masca , neconform , model 05 Iunie 2020 - 7 noi alerte! Numarul mastilor neconforme a crescut ingrijorator Numarul de alerte pentru mastile de protectie neconforme creste ingrijorator, transmite InfoCons, care a revenit, vineri, cu o noua avertizare pentru alte 7 tipuri de astfel de produse De data aceasta alertele au fost transmise de Polonia, Belgia si Malta In aceste conditii, numarul mastilor de protectie neconforme ajunge la 39 Iata detaliile despre noile alerte: Marca nu este cunoscuta, dar numarul modelului este 9901 GB2626-2006 KN95 Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata a modului ≤ 92,7 %), iar masca s-ar putea sa nu se adapteze in mod corespunzator la fata Alte articole despre: marti protectie neconforme alerte , marti protectie neconforme 22 Mai 2020 - Noi alerte pentru masti de protectie neconforme, emise de Belgia si Polonia InfoCons a anuntat, vineri, ca au fost trimise noi mesaje prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare si periculoase, pentru inca 6 tipuri de masti de protectie, care sunt neconforme si care se adauga la cele doua alerte transmise anterior Alertele au fost emise de Polonia si Belgia Numarul total al mastilor de protectie neconforme ajunge la 17 Iata detaliile despre aceste tipuri de masti 1 comentariu Alte articole despre: alerte masti neconforme Belgia , alerte masti neconforme Polonia 09 Aprilie 2019 - Scandalul dezinfectantilor neconformi: Firma din Prahova spune ca Ministerul Sanatatii stia din 2018 de probleme Firma din Prahova acuzata de furnizarea de dezinfectanti care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor sustine ca laboratorul Centrului National de Sanatate Publica din Iasi a emis rezultate incorecte Acuzatiile vin in contextul in care propriile analize efectuate de companie in Germania au aratat ca produsele sunt conforme, potrivit TVR Ancheta in cazul acestor dezinfectanti a inceput dupa o plangere a Ministerului Sanatatii depusa in luna ianuarie 2019 la Parchet, insa firma din Prahova sustine ca ministerul stia rezultatele analizelor de la Iasi inca din luna august 2018 1 comentariu Alte articole despre: scandal dezifnectanti neconformi 19 Martie 2019 - Ministerul Sanatatii: Doua produse biocide neconforme fabricate la Bucuresti, al treilea e din UE Amenda de 35 000 de lei Doua dintre produsele biocide gasite neconforme apartin unui producator din Bucuresti, care are punct de lucru in judetul Ilfov, iar al treilea este fabricat intr-un stat membru al UE si distribuit de o firma din judetul Prahova, arata Ministerul Sanatatii Firma producatoare si distribuitorul au fost amendate in total cu 35 000 de lei pentru neconformitatile gasite in urma controalelor "In urma analizelor efectuate, 3 produse biocide au fost neconforme din punct de vedere al eficacitatii fungicide (candida albicans si aspergilus niger) Mai exact, este vorba despre loturi depistate neconforme din aceste produse biocide, care se utilizeaza pentru dezinfectia suprafetelor si instrumentarului Alte articole despre: perchezitii produsele biocide neconforme , perchezitii dezinfectanti neconformi Top stiri din Actualitate Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Toate stirile din Actualitate Ads Top 3 știri din presa centrală Adevarul R Libera J National Puterea Ziare com BBC News CNN New York Times The Telegraph Le Monde La Stampa Al Jazeera Unimedia Toate publicatiile Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Autoritățile au emis luni, 13 noiembrie, un nou raport preliminar privind situația epidemiologică din România Astfel, în ultimele 24 de Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Procurorii tulceni au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sâmbătă, 11 Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Preşedintele american Joe Biden a declarat duminică, 12 decembrie, stare de dezastru federal major în statul Kentucky, lovit vineri de o serie Pentru a putea vizualiza primele 3 stiri din Presa Centrala trebuie sa aveti JavaSript-ul activat ! Ads Cele mai ciudate Cele mai citite Cele mai comentate Un savant american anunță catastrofa globală: Începe extincția în masă pe Pământ Imagini neobișnuite filmate de un pilot de avion: 12 OZN-uri zburând deasupra Oceanului Pacific VIDEO Descoperirea care a uluit lumea științifică: Animalul ce își regenerează capul după decapitare VIDEO Structură misterioasă pe fața nevăzută a Lunii: Descoperire făcută de roverul din China VIDEO Fenomenul ce a aruncat Antarctica în întuneric, doar două minute: Cum au plătit pasionații 40 000 de dolari să-l vadă VIDEO Misterioasa cutie neagră a Pământului, pentru sfârșitul lumii: Monolitul indestructibil unicat apărut pe planeta noastră VIDEO Un faimos fizician britanic trimite un avertisment lumii: ”Sfârșitul timpului este inevitabil” VIDEO Fenomen astronomic invizibil observat pentru prima dată în istorie Ar putea schimba legile fizicii VIDEO Misterul orașului subacvatic din Japonia, nedescifrat: O civilizație avansată pierdută în istorie VIDEO Unde sunt extratereștrii: Astronomii au identificat locul unde s-ar putea ascunde VIDEO Leonard Doroftei e "pierdut" în Canada: "O să regret toată viața că am venit aici" Din „idioții” Europei, România a ajuns singura țară din Uniunea Europeană fără risc epidemiologic Mesaje sexuale între Irina, fosta iubită a lui Dragnea, și presupusul amant! Cum îl "traducea" pe fostul șef PSD Fenomen șocant detectat de NASA Obiecte gigantice descoperite în oceane, fatale pentru viața oamenilor VIDEO Codruța Kovesi a câștigat la CSM contra lui Tudorel Toader La mijloc, argumentul folosit de fostul ministru ca s-o demită din fruntea DNA Un savant american anunță catastrofa globală: Începe extincția în masă pe Pământ Cum l-ar fi făcut Irina Tănase de bani pe Liviu Dragnea ca să-i dea presupusului amant Mesaje incendiare între cei doi Discuții între bucătăresele de la creșele groazei: “Copiii nu vedeau carne în ciorbă, le dădeau doar paste fără brânză” Umilință pentru Anamaria Prodan! Reghecampf și Corina Caciuc, ședință foto de sărbători: "Cât de frumos ești!" FOTO Hotelul Intercontinental din București își schimbă numele Dispare unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Capitalei Din „idioții” Europei, România a ajuns singura țară din Uniunea Europeană fără risc epidemiologic Cum şi-a distrus Polonia şansa de a obţine miliarde de euro de la UE în fonduri de redresare ANALIZĂ Reuters Prima mutare a lui Vasile Dîncu în fruntea MApN Ce avioane vrea să cumpere, cu o investiție de peste 350 de milioane de euro O invazie rusă în Ucraina ar declanșa o criză majoră de securitate în Europa Cum ar putea acționa SUA ? IPS Teodosie, noi declaraţii false despre imunizarea anti-COVID: „Numai cei ce s-au vaccinat au murit, iar cei care nu s-au vaccinat nu au murit” UPDATE: Consilierul de stat din cabinetul Ciucă acuzat de "un antisemitism înfiorător" a demisionat Cum a comentat Liviu Dragnea mesajele intime între iubita Irina și amant: ”E sub demnitatea mea de bărbat!” Festival de miștouri la postarea lui Iohannis despre corupție „Să îi dați print la comentarii să vadă care-i atmosfera de Crăciun” Formatul B9: Iohannis i-a cerut lui Joe Biden creşterea prezenţei NATO în România, pentru a ”răspunde provocărilor Rusiei” Câte medicamente primește un bolnav COVID internat la ATI Imaginea virală cu tratamentul pentru o zi pentru un pacient Horoscop Curs valutar Colaboratori Aplicatie mobil Fara reclama Personalitati Meteo Trafic Sondaje TV Ziare com Widget Ziare com Blog Actualitate Politic Business Sport Life Show Pentru a putea vizualiza cele mai recente fisiere video trebuie sa aveti JavaSript-ul activat ! Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu stiri Florin Citu premier Laura Codruta Kovesi Sorin Campeanu Gabriela Firea Stiri Social International Diaspora Europa Scoala Media Cultura Pensii Personalitati stiri Vlad Voiculescu stiri Klaus Iohannis stiri Clotilde Armand Nicusor Dan Opinii Barfa Politica Alegeri Politica Roland garros Steaua Fotbal Champions League Europa League World Cup Campionate europene Transferuri Tenis Handbal Formula 1 Sporturi Olimpiada Afaceri Bani Preturi Taxe Impozite Locuri de munca Casa Auto Internet si Tehnologie Fonduri Economie Mediu Viata sanatoasa Life style Shopping Weekend Vacante Sex Magazin Vedete Muzica Funny Horoscop Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont 